

LIBRAIRIE ALIRCHAD ~ IMPRIMANTES / SCANNERS 



ce 



DesignationI 



Prix Public 



RETOUR 



Referen 



IPRRIMANTE HP 



1510 



IMPRIMANTE HP 1510 ALL IN ONE : 
IMPRIMANTE+COPIEUR+SCANNER 



570,00 



Disp 



P1102 



Imprimante HP LaserJet Pro P1102 

Vitesse d'impression noir :Normale : Jusqu'a 18 ppm 

Technologie d'impression : Laser 

Qualite d'impression noire (optimale) : Jusqu'a 600 x 600 ppp (1200 

ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200) 

Cycle d'utilisation (mensuel, A4) : Jusqu'a 5 000 pages 

Volume de pages mensuel recommande : 250 a 1500 

Vitesse du processeur : 266 MHz 

Langages d'impression : Host-based printing 



1 000,00 Disp 




PRO P16006DN 



IMPRIMANTE HP PROFESSIONEL P 1606DN 
Vitesse d'impression noir : 
Normale : Jusqu'a 25 ppm 

(La Vitesse exacte depend de la configuration du systeme, de 
I'application, du gestionnaire et de la complexite du document) 
Premiere page imprimee (prete) 
Noir : Vitesse : 7 s 

• Jusqu'a 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP 
FastRes 1 200) 

Cycle d'utilisation (mensuel, A4) 



1 900,00 



DISP 




CZ181A 



HP LASERJET PRO MFP M127FN MULTIFOCTION PRINT - FAX- 
SCAN- COPY REMPLACE M1212NF imprime, copie, numerise et 
telecopie. Imprimez facilement depuis des smartphones, tablettes et 
ordinateurs portables - au bureau, a la maison ou en deplacemen 



2 450,00 



Disp 




IMPRIMANTE CANON 



MF3010 



IMPRIMANTE CANON LASER MF 3010 MULTIFOCTION PRINT- 
FAX - SCAN - COPY • Ecran vertical facile a utiliser • 18 ppm, 
premiere sortie en 7,8 secondes 



1 750,00 Disp 
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